!4o                                                   CHAPITRE V.

Enfin, nous verrons plus tard que la capacite varie avec la
nature du dieleetrique qui environne le corps A.

Si les dimensions de Fenceinte grandissent indefiniment, de
telle sorte que tons ses points s'eloignent de plus en plus de A, la
capacile depend de moins en moins de la forme de 1'enceinte el,
a la limite, lorsque tons les points de Penceinte sont a Finfini,
ellene depend plus que du corps A lui-meme. De la vient Pexpres-
sion souvent employee de capacite d'un conducteur, expression
qui n'a de sens que dans le cas ou Fenceinte a toutes ses parois a
Finfini,

Par abreviation, nous emploierons pourtant souvent 1'expression
de capacite d}un conducteur, meme quand les parois ne sont
pas aPinfini; niais il faudra toujours entendre par la la capacite
du sjsteme forme par le conducteur et les parois qui Fentourent;
aussi ne considererons-nous cette capacite comme invariable que
si ce systeme est invariable.

Lorsqu'ii y a, dans une meme enceinte, differents conducteurs
isoies, on ne pent plus dire, en toute rigueur, que la charge de
Fun d'entre eux est proporlionnelle a Fexces de son potentiel sur
celui des parois; il faut alors tenir compte de Pinfluence mutaelle
des conducteurs. Cependant, s'il n'y a que des conducteurs suffi-
samment eloignes les tins des autres pour que les phenomenes
d'influence qu'ils exercent entre enitsoient insignifiants, la charge
de chacun d'eux est alors independante de la presence des autres ;
on peutdonc considerer separement la capacite du sysleme forme
par chacun des conducteurs et les parois.

Cette remarque va nous permettre de trailer un probleme simple,
qui servira d'exemple.

Considerons deux conducteurs A^ et A2 assez loin Pun de Fautre
poor n'exercer aucune influence reciproque, et soient MI , V{, GO
la charge, Fexces de potentiel sur les parois et la capacite" de A/,
et M2, V25 C2, ces memes grandeurs pour A2. Entre ces quantites
existent les relations

Mi=dVi,       M2=C2V2.

Supposorts que Fon fasse communiquer ces conducteurs an
mojen d'un fil metallique soutenu par des corps isolants, assezeinte ou superieur a lui. Taut que B est a un potentiel
